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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 436 

5 Δεκεμβρίου 2003 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6396 
Αριθ. Διακήρυξης 6 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΣΥΛ¬ 
ΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων 
μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης 722.762 6 με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.1.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 26.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνγια 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6390 
Αριθ. Διακήρυξης 7 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και 
βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό προμήθειας «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟ¬ 
ΡΟΥ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων αρ¬ 
μοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 627.650 € 
με το Φ. Π. Α. με κριτή ριο κατακύ ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.1.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 26.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνγια 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6389 
Αριθ. Διακήρυξης 8 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθε¬ 
σία και βάσειτης 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασηςτου 
Διοικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας «ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΓΓΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονά¬ 
δων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
502.997 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.1.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11η στο Τμήμα Προμηθειών του Πε.Σ.Υ.Π. 
Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 26.1.2004 κα ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, ένανπ απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6382 
Αριθ. Διακήρυξης 9 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΑ¬ 
ΚΩΝ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων αρ¬ 
μοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 292.023 € 
με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27.1.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 12η μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 26.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 


Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6376 
Αριθ. Διακήρυξης 10 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ¬ 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΤΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» για τις ανάγκες των 
αποκεντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης 631.117 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29.1.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 28.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6370 
Αριθ. Διακήρυξης 11 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝ- 
ΘΕΣΗΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων 
αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
6.705.898 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29.1.2004, ημέρα 
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Πέμπτη και ώρα 10η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 28.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6369 
Αριθ. Διακήρυξης 12 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑ¬ 
ΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΜΗΧΑΝΩΝ, ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑ¬ 
ΘΑΡΣΗΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων 
αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.648.430 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσηςτη χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29.1.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 28.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410.583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6361 
Αριθ. Διακήρυξης 13 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και 
βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό προμήθειας «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΕ¬ 
ΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ» για τις ανάγκες των απο¬ 
κεντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης 495.588€ με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύ- 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29.1.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12η μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 28.1.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6355 
Αριθ. Διακήρυξης 14 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» 
για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων αρμοδιό¬ 
τητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 934.320 € με το 
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1.3.2004, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 9η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 27.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6354 
Αριθ. Διακήρυξης 15 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ» 
για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων αρμοδιό- 
τητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 841.353 € με το 
Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1.3.2004, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 27.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνγια 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6345 
Αριθ. Διακήρυξης 16 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε. Π. Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 


ΔΙΑΦΟΡΟΥ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονά¬ 
δων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
2.944.296 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1.3.2004, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 27.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνγια 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410.583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6342 
Αριθ. Διακήρυξης 17 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΡ¬ 
ΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ¬ 
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗ¬ 
ΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων 
μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης 924.877 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 1.3.2004, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12η μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 27.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνγια 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6335 
Αριθ. Διακήρυξης 18 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡ¬ 
ΘΟΠΕΔΙΚΗΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μο¬ 
νάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
1.980.942 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσηςτη χα¬ 
μηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.2.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 9η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 11.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 22.12.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-Φ- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6330 
Αριθ. Διακήρυξης 19 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙ¬ 
ΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» για τις ανάγκες των 
αποκεντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης 1.585.686 € με το Φ.Π.Α. με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.2.2004, ημέρα 


Πέμπτη και ώρα 10η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 11.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τ α τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 22.12.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/6325 
Αριθ. Διακήρυξης 20 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και 
βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Διοικη¬ 
τικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό προμήθειας «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων μονάδων 
αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.838 
€ με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τι¬ 
μή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.2.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 11.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 22.12.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδατων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ,Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/οικ.6320 
Αριθ. Διακήρυξης 21 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΟΞΥΓΟΝΟΥ» για τις ανά¬ 
γκες των αποκεντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 571.003 € με το Φ.Π.Α. με 
κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12.2.2004, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 12η μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 11.2.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 €. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/οικ.6315 
Αριθ. Διακήρυξης 22 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε. Π. Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό προμήθειας «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡ- 
ΓΑΝΩΝ ΕΙΣ ΣΕΙΡΑ» για τις ανάγκες των αποκεντρωμένων 
μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης 878.381 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 2.3.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 9η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 1.3.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τ α τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 


εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/οικ.6310 
Αριθ. Διακήρυξης 23 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑ¬ 
ΛΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» για τις ανάγκες των απο¬ 
κεντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογι- 
ζόμενης δαπάνης 1.173.884 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 02.03.2004, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10η π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγω¬ 
νισμού, ήτοι 1.3.2004 και ώρα 14.00 μ.μ. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τ μήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
Γ ενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
(Πε.Σ.Υ.Π.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. Φ8/οικ.6306 
Αριθ. Διακήρυξης 24 

Το Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του Ε.Π.Π. 2003, έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
και βάσει της 65/25.11.2003 (Θέμα 4ο) απόφασης του Δι¬ 
οικητικού Συμβουλίου του, θα διενεργήσει δημόσιο κλει¬ 
στό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προμήθει- 
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ας «ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ» για τις ανάγκες των αποκε¬ 
ντρωμένων μονάδων αρμοδιότητάς του, προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης 324.641 € με το Φ.Π.Α. με κριτήριο κατα- 
κύρωσηςτη χαμηλότερη. 

Αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
θα γίνουν δεκτές έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού, ήτοι 17.3.2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 11η π.μ. στο 
Τμήμα Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας ενώπιον αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Τατεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας, έναντι απόδειξης, 
με την καταβολή ποσού 30 € από 5.1.2004. 

Στις 28.11.2003 η περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
εστάλη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 
δημοσίευση στις 4.12.2003 και στον Ελληνικό Τύπο για 
δημοσίευση στις 5.12.03. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του 
Πε.Σ.Υ.Π. Θεσσαλίας και στα τηλέφωνα 2410 - 583160 - 
583121 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λάρισα, 26 Νοεμβρίου 2003 
Ο Πρόεδρος 
Γενικός Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 20 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ 
Αριθ. 5150 

Ο Δασάρχης Αρναίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους 

σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης (άρθρον 6ο του Π.Δ. 609/85) για την εκτέ¬ 
λεση του έργου: «Βιολογική καταπολέμηση καρκίνου κα¬ 
στανιάς περιοχής Σταγείρων - Στρατονίκης Νομού Χαλ¬ 
κιδικής». 

Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Διεύθυνση Δασών 
Ν. Χαλκιδικής και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Δασαρχείο 
Αρναίας. 

Δημοπρατούμενος προϋπολογισμός (Εργασίες + ΓΕ. 
Ο.Ε + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση): 150.293,52 6 (εργα¬ 
σίες 107.528,40 6 + Γ.Ε. ΟΕ. 18% 19.355,11 + Απρόβλε¬ 
πτα 19.032,53 6 + Αναθεώρηση 4.377,48 6 + Φ.Π.Α 18% 
27.052,83 6 + Στρογγυλοποιήσεις 0,64 6) και συνολικού 
προϋπολογισμού 177.347,00 6. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. με αριθμό εγ¬ 
γραφής 2002ΕΠ00830008, είναι ενταγμένο στο μέτρο 4.6 
του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με την 629/4.2.2002 
απόφασης ένταξης και συγχρηματοδοτείται απάτην Ε.Ε. 
και συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) σε ποσο¬ 
στό 75% και σε 25 % από Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17.12.2005 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) μπροστά σε 
επιτροπή που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του Π.Δ. 171/87, στην έδρα του φορέα δηλ. στα 
γραφεία του Δασαρχείου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής 
τηλ.23720 22440. 

Σε περίπτωση μη διενέργειας για οποιονδήποτε λόγο 


του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί στις 24.12.2003 
ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τους 
ίδιους όρους και την ίδια επιτροπή. 

Η διενέργειατου διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου 
θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «περί 
δημοσίων έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και των σχετικών Π.Δ. 609/85, 
171/87, Ν.2576/98 και του Ν.2940/2001 όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και ισχύουν. 

Τ ο έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων πρασίνου και 
στη δημοπρασία γίνονται δεκτές σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
για έργα πρασίνου (Π.Δ. 146/88 άρθρο 7 παρ. 3) κάτοχοι 
πτυχίου Α2 τάξης και άνω μέχρι τα επιτρεπτά όρια. 

Εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. Γ τάξης και άνω 
μέχρι τα επιτρεπτά όρια. 

Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχόμενες 
από κράτη - μέλη της Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένες στους 
επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών 
των χωρών τους όπως αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
Π.Δ. 334/00, για αντίστοιχη κατηγορία και δυναμικότητα, 
όπως απαιτείται από τις επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ. 

Η αξιολόγηση του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα μετά 
προβλεπόμενατου Ν. 2576/98 με τον συντελεστή ρ οικο¬ 
δομικών που είναι ο πλησιέστερος για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία του έργου. 

Απαραίτητα για τη συμμετοχή είναι πέραν των προβλε- 
πόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογητικών 
και όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 3.005,87 € σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακα¬ 
ταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμέ- 
νης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. και απευθύνεται προς 
τη Δ/νση Δασών Ν. Χαλκιδικής και θα ισχύει τουλάχιστον 
για τρεις (3) μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών του διαγωνισμού (τευχών μελέτης κ.λπ.) και να πα¬ 
ραλάβουν τεύχος εντύπων στοιχείων προς σύνταξη και 
υποβολή της προσφοράς των προερχόμενοι τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δασαρχείου Αρ¬ 
ναίας Ν. Χαλκιδικής. 

Ο Δασάρχης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΛΑΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8466 

Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Νομού Θεσσαλονίκης 
προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών, σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό 
στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας, με 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4, πε¬ 
ρίπτωση βτου Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94 και το Ν. 2372/96 και του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τροποποιήθηκε με το 
Π.Δ. 218/99 και εντάσσεται στην κατηγορία των έργων - 
οικοδομικά-του Ν. 2576/98 για την ανάδειξη αναδόχου, 
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για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ Ο.Τ. 74 & 84 
ΤΟΥ Δ.Δ. Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ» Αρ. μελ.: 10/2003. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται σε 44.014,00 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. 18%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί 
από πόρους του Υ.ΜΑ.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 
του έτους 2003, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστη¬ 
μα Αγίου Αθανασίου από την αρμόδια επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 10 π.μ. 
και ώρα λήξεως παραλαβής των προσφορών η 11 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμένες 
για όλες τις κατηγορίες του έργου στο Μητρώο Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ): 

Για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ: 

Α1, Α2, 1 η ή Α', Β', Γ: Εντός νομού 

Α1, Α2, 1η ή Α', Β', Γ: Εντός γειτονικών νομών 

Α1, Α2, 1η ή Α', Β', Γ: Εκτός νομού 

που η σχετική βεβαίωσή τους (εγγραφής στο ΜΕΕΠ) να 
είναι σε ισχύ, καθώς και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων Δημοσίων Έργων, που κατατάσσονται αυτοδί¬ 
καια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ. 

Β. Κοινοπραξίες Ελληνικών Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ που να καλύπτουν όλες μα¬ 
ζί τις απαιτούμενες ως άνω κατηγορίες. 

Οι παραπάνω πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δι- 
καιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85, 
του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 750,00 ευρώ (2% 
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τύπους για το Δημόσιο. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
(2) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της συμ- 
βάσεως. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Άγιος Αθανάσιος, 1 Δεκεμβρίου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-Φ- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 

Αριθ. Πρωτ. 4482 

Ο Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμο¬ 
λογίου και προϋπολογισμού για την προμήθεια ηλεκτρι¬ 
κών πινάκων και συστήματος ελέγχου και αυτοματισμού 
λειτουργίας υφιστάμενου Βιολογικού Καθαρισμού με κρι¬ 
τήριο την πιο συμφέρουσα προσφορά (αξιολόγηση), 
προύπολογιζόμενης δαπάνης 115.191,06 ΕΥΡΩ πλέον 
ΦΠΑ 18 % ήτοι σύνολο 135.925,45 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Τ., 


οδός Ασκληπιού, αριθ. 35, την 24.12.2003, ημέρα Τετάρ¬ 
τη, και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 11.00 π.μ. 

Η ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν μετηνπροσφοράτους και εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ποσοστού 5 % της προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ύψους 5.760,00 ΕΥΡΩ. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολο- 
γητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Τ., καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(τηλ. 24310 76711 -2 αρμόδιος Η. Βαλαώρας), της εφημε¬ 
ρίδας να μας αποσταλεί για τα περαιτέρω. 

Τρίκαλα, 2 Δεκεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜ ΗΛΟΣ 

-Φ- 

(23) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Δ11/Ε/18509 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, την 
27.1.2004 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.30-10.00 π.μ. θα διε- 
νεργηθεί στα γραφεία του Κρατικού αερ/να ΚΩ «ΙΠΠΟ¬ 
ΚΡΑΤΗΣ» Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδό- 
χου καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού 
Αερ/να ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» για το έτος 2004. 

Προϋπολογισμός: 306.225 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου ΦΠΑ (18%) (Από 1.1.2004 μέχρι 31.3.2005). 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6του Π.Δ 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Οικονομι¬ 
κού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών (κτίριο III) καθη¬ 
μερινά και ώρα 9.00-14.00 τηλέφωνο 210-8916351 και 
από τον Κρατικό Αερολιμένα ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» τηλ. 
2242-051225. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2003 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Εφοδιασμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-Φ- 

(24) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Δ11/Ε/18503 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, την 
27.1.2004 ημέρα ΤΡΙΤΗ ώρα 09:00-10:00 π.μ. θα διενερ- 
γηθείσταγραφείατου Κρατικού αερ/να ΣΑΜΟΥ Ανοιχτός 
διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώ¬ 
ρων και επιφανειών του Κρατικού Αερ/να ΣΑΜΟΥ για το 
έτος 2004. 

Προϋπολογισμός: 211.234 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομέ¬ 
νου ΦΠΑ (18%) (Από 1.1.2004 μέχρι 31.3.2005) 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6του Π.Δ 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96). 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Διεύθυνση Οικονομι¬ 
κού και Εφοδιασμού, Τμήμα Προμηθειών (κτίριο III) καθη- 
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μερινά και ώρα 9.00-14.00 τηλέφωνο 210-8916351 και 
από τον Κρατικό Αερολιμένα ΣΑΜΟΥ τηλ. 2273-087800. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2003 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού Εφοδιασμού 
Ε. ΑΔΑΜΟΥ 

-♦- 

(25) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

Αριθ. Πρωτ. 4651 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανακοινώνει ότι θα γίνει δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
Τιμολογίου σύ μφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/85, του 
Π.Δ. 609/85, των Ν. 2229/95, Ν. 2576/98 και του Ν. 
2940/01, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη 
εργολάβου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση πα¬ 
λαιών υδρομέτρων Δ.Ε.Υ.Α.Σ.». 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Ο Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σύμ¬ 
φωνα με την υπηρεσία, σε 76.331,28 ΕΥΡΩ με Απρόβλε¬ 
πτα, αλλά χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. 18% και 
αναφέρεται εξ’ ολοκλήρου σε Υδραυλικές Εργασίες, ενώ 
το ρ αναφέρεται και αυτό στην κατηγορία των Υδραυλι¬ 
κών έργων βάσει του Ν. 2576/98. 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για Υδραυλικά ή Η/Μ έργα, σύμ¬ 
φωνα πάντα με τους περιορισμούς της ισχύουσας Νομο¬ 
θεσίας. 

β. Αλλοδαπές Εταιρείες των άλλων χωρών - μελών της 
ΕΕ και ΕΟΧ, γραμμένες στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους για κατη¬ 
γορία και δυναμικότητα αντίστοιχη της απαιτούμενης για 
το υπόψη έργο. 

γ. Κοινοπραξίες μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων της παραγράφου α ή και εργοληπτικών επιχειρήσεων 
της παραγράφου β. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει σ’ ένα στάδιο, δηλαδή χωρίς 
προεπιλογή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οδός Κουντου- 
ριώτου 4,62 123 Σέρρες, στις 14 Ιανουάριου 2004, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών). 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε χίλια πεντακό¬ 
σια εβδομήντα τρία ΕΥΡΩ (1.573,0 ΕΥΡΩ), θα ισχύει για 
τουλάχιστον 60 ημέρες από την ημέρα υποβολής της και 
θα απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

4. Τατεύχητου διαγωνισμού θα διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού, δηλαδή μέχρι τις 13:30 μ.μ. της 13.1.2004. Για την 
παραλαβή τωντευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
θα καταβάλουντο ποσό των 10 ΕΥΡΩ συν Φ.Π.Α. 18%στο 
Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

5. Δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη προκαταρκτικής 
ενημέρωσης. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., 
στο τηλ. 23210/83-823 και στο ίαχ: 23210/ 83-858. 

Σέρρες, 1 Δεκεμβρίου 2003 
Ο Πρόεδρος 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 

(26) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

Αριθ. Πρωτ. 4650 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανακοινώνει ότι θα γίνει δημόσιος μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
Τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/85, του 
Π.Δ. 609/85, των Ν. 2229/95, Ν. 2576/98 και του Ν. 2940/ 
01, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου κατασκευής του έργου «Εργασίες βελτίωσης εγκατα¬ 
στάσεων εξωτερικού υδραγωγείου πόλης Σερρών». 

Το έργο χρηματοδοτείται από έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Ο Προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται σύμ¬ 
φωνα με την υπηρεσία, σε 100.218,52 ΕΥΡΩ με Απρόβλε¬ 
πτα, αλλά χωρίς Αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α. 18% και 
αναφέρεται εξ’ ολοκλήρου σε Οικοδομικές Εργασίες, 
ενώ το ρ αναφέρεται και αυτό στην κατηγορία των Οικο¬ 
δομικών έργων βάσει του Ν. 2576/98. 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο 
ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για Οικοδομικά έργα, σύμφωνα 
πάντα με τους περιορισμούς της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

β. Αλλοδαπές Εταιρείες των άλλων χωρών - μελών της 
ΕΕ και ΕΟΧ, γραμμένες στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών των χωρών τους για κατη¬ 
γορία και δυναμικότητα αντίστοιχη της απαιτούμενης για 
το υπόψη έργο. 

γ. Κοινοπραξίες μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων της παραγράφου α ή και εργοληπτικών επιχειρήσεων 
της παραγράφου β, γραμμένες όλες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης 
και άνω για Οικοδομικά έργα. 

3. Η Δημοπρασία θα γίνει σ’ ένα στάδιο, δηλαδή χωρίς 
προεπιλογή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οδός Κουντου- 
ριώτου4,62 123 Σέρρες, στις 21 Ιανουάριου 2004, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών). 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε δύο χιλιάδες πε¬ 
νήντα επτά ΕΥΡΩ (2.057,0 ΕΥΡΩ), θα ισχύει για τουλάχι¬ 
στον 60 ημέρες από την ημέρα υποβολής της και θα απευ¬ 
θύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

4. Τατεύχητου διαγωνισμού θα διατίθενται από τα γρα¬ 
φεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού, δηλαδή μέχρι τις 13:30 μ.μ. της 20.1.2004. Για την 
παραλαβή των τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι 
θα καταβάλουν το ποσό των 10 ΕΥΡΩ συν Φ. Π. Α. 18% στο 
Ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

5. Δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη προκαταρκτικής 
ενημέρωσης. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., 
στο τηλ. 23210/83-823 και στο ΐαχ: 23210/ 83-858. 

Σέρρες, 1 Δεκεμβρίου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 

Αριθ. Διακ. 14 
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Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ν.Π.Δ.Δ.), οδός Αγη¬ 
σιλάου 10, Τ.Κ. 102 10 Αθήνα, τηλ. 210-5296000, προκη¬ 
ρύσσει: 

Την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο αξιο¬ 
λόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, για την μίσθωση κλινών σε τουριστικά κατα¬ 


λύματα, ως ο κατωτέρω πίνακας, για την πραγματοποίη¬ 
ση Εαρινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2004. 

Οι εκδρομές θα πραγματοποιούνται από 22.4.2004 έως 
6.6.2004. 

Παραθέτουμε πίνακα σχετικό με τις απαιτούμενες για 
μίσθωση κλίνες. 


Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ 


Λ/ 

Α 

ΝΟΜΟΙ 

Ή 

ΠΟΛΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΟΥΡΠΓΠ 

ΚΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕ 
ΙΩΝ ΠΡΟΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΚΑΤΑ 
ΓΚΡΟΥΠ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΓΓΟΥ 

ΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ 

ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΚΛΙΝΩΝ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕ 

ΥΣΗΣΤΩΝ 

ΓΚΡΟΥΠ 

ΚΑΘΕ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

1 . 

ΝΟΜΟΣ 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

1 

των 48 - 50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλιν 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

2. 

ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 

1 

των 48 -50 
θέσεων 

48-50 

3 Μονόκλ. 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

3. 

ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

] 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

3 Μονόκλ. 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

4. 

ΝΟΜΟΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

1 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ, 

19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

5. 

ΝΟΜΟΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΠΗΛΙΟ 

1 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ. 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

6. 

ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

1 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ. 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

7. 

ΝΟΜΟΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

1 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ. 

19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

8. 

ΒΟΡΕΙΑ 

ΕΥΒΟΙΑ 

1 

των 48-50 
θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ. 
19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 

9. 

ΝΟΜΟΣ 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

1 

των 48-50 

θέσεων 

48-50 

1 Μονόκλ. 

19-20 Δίκλινα 

3 Τρίκλινα 

ΠΕΜΠΤΗ 

ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΑΠΟ 22/04/04 
ΕΩΣ 

06/06/04 


Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσότων€ 
255.000,00 συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.. 

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 22.1.2004 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
21.1.2004 ημέρα Τετάρτη ώρα 3.00 μ. μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανα παραλάβουν την προκή- 
ρυξητου διαγωνισμού καιταπαραρτήματα Α, Β και Γαυτής, 
από το γραφείο Γραμματείας (πρωτόκολλο), οδό Αγησιλά¬ 
ου 10 (Η μιώροφο) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από την 
ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. με διεύθυνση άΙΙρ://\ΛΛΛΛ/ν.οθθ.9Γ. 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 


(28) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια επτά (7) μουσικών οργάνων για τις ανάγκες 
των Δημοτικών Μουσικών Συγκροτημάτων του Δήμου, 
προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45,3 ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 12.12.2003, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών 10.00 ώρα λήξης 10.15. 
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Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση Μουσικών 
Δραστηριοτήτων, Κουντουριώτου 17, τηλ. 2310 538440, 
538491,1. Νανάκα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 16.12.2003 και ώρα 10.00. 

Ο Δήμαρχος Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο επα¬ 
ναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προ¬ 
σφορές και συμπλήρωση τιμολογίου γιατηνπρομήθεια μέ¬ 
ρους υλικών για την εκτέλεση τον έργου «Συντήρηση - Επι¬ 
σκευή και ανακαίνιση δικτύου ηλεκτροφωτισμού πάρκων, 
πλατειών, παιδικών χαρών, γηπέδων αθλοπαιδιών, φωτει¬ 
νού διακόσμου κ.λπ. - Ανατολικού και Δυτικού Τομέα της 
Πόλης» (βίδες-σφιγκτήρες, βίσματα, διμεταλικός σφιγκτή¬ 
ρας, λαδομπογιά γκρι για πίνακες, λουκέτα ασφαλείας, μο¬ 
νωτές κ.λπ.), π.δ. 3.708,94 ευρώ με ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 12 Δεκεμβρίου 2003, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.ΟΟ'-10.30' (λήξη παράδο¬ 
σης προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Κατα¬ 
στήματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (10) δέκα μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών γραμμέ¬ 
νοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετι¬ 
κών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νση Ηλεκ/κού, Γρα¬ 
φείο Μελετών, Άνδρου 1, Χρ. Παπαδόπουλο, τηλ. 2310/ 
912261 (γιατεχνικές πληροφορίες) καιη Αργυρώ Μπελενι- 
κιώτου - Τμ. Γραμματείας, τηλ. 2310/912261 (για παραλα¬ 
βή τευχών και όρων), όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 15 Δεκεμβρίου 2003 και ώρα 8:00-8:30'. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και 
συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια συσσωρευ¬ 
τών (μπαταριών) για τις ανάγκες των διαφόρων οχημάτων 
του Δήμου Θεσ/νίκης, Π.Δ. 21.948,00 ευρώ με Φ.Π.Α.. 


Ο διαγ/σμός θα διενεργηθεί την 16 Δεκεμβρίου 2003 
ημέραΤρίτη καιώρα 12:30'-13:00' (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστήματος 
(Βενιζέλου 45, όρ. 3 ος ) από την αρμόδια Επιτροπή Διεξα¬ 
γωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος δέκα (10) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσοι νόμιμα ασκούν την 
κατασκευή ή εμπορία του υπό προμήθεια είδους, γραμ¬ 
μένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρίες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των συ¬ 
στατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νση Μηχ/γίας - 
Γ ραφείο Μελετών (Γ καίτε Τζοβαροπούλου 7) του Δήμου 
Θεσ/νίκης, I. Στεφανίδου, τηλ. 2310/249955 ή 2310/ 
218690, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποιο- 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 17 Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Τετάρτη καιώρα8:00'-8:30'. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(31) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 60355 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας διακηρύττει ότι την 31η Δεκεμβρί¬ 
ου 2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:45-11:00 π.μ. θα γί¬ 
νει στο Δημαρχείο Νίκαιας και από την επιτροπή διεξαγω¬ 
γής δημοπρασιών, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με 
το σύστημα προσφοράς «με ελεύθερη συμπλήρωση τι¬ 
μολογίου» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 
223Α/1985), του εκτελεστικού του Ν. 1418/84 Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23Α/1984) 
του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ - 180/1/ 6.8.01), όπως αυτά τροπο¬ 
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την δημοπράτηση του 
έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων Σ54», 
προϋπολογισμού 434.900 € πλέον Φ. Π ,Α. 18% και με προ¬ 
θεσμία περαιώσεωςτου έργου δώδεκα (12) ημερολογια¬ 
κούς μήνες. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 
Πρώτη & Δεύτερη Τάξη όταν είναι εκτός Νομού Αττικής 
και στην Πρώτη - Δεύτερη & Τρίτη Τάξη όταν είναι εντός 
Νομού Αττικής για Υδραυλικά έργα ή Κοινοπραξίες επιχει¬ 
ρήσεων που καλύπτουν την ανωτέρω κατηγορία έργων. 

Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική επιστο¬ 
λή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή του Τ.Π.Δ. 
σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισμένης δαπάνης, ήτοι 
8.698 €, και άλλα δικαιολογητικά, όπως η λεπτομερής δια¬ 
κήρυξη ορίζει. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 
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(32) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8267 

Ο Δήμαρχος Γυθείου έχοντας υπόψη τις κείμενες δια¬ 
τάξεις, προκηρύσσει: 

Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την προμήθεια καυσίμων ήτοι Πετρελαίου (κίνησης) 
και Βενζίνης (ΒΨΡΕΒ) για το έτος 2004 προϋπολογισμού 
δαπάνης 59.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
στις 17 Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Τετάρτη ενώπιοντης Επι¬ 
τροπής Προμηθειών και θα λαμβάνονται υπόψη προσφο¬ 
ρές των προμηθευτών εντός ορίων του Δήμου Γ υθείου 
στο Δημοτικό Κατάστημα με ώρα λήξης αποδοχής των 
προσφορών 11:00 π.μ. και εγγύηση συμμετοχής 5% επί 
του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού. Η δαπάνη 
δημοσιεύσεων και χαρτοσήμου θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερό¬ 
μενος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 24.12.2003 

Για περισσότερες πληροφορίες κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες τηλέφωνο 27330 22210 και27330 22989. 

Γύθειο, 1 Δεκεμβρίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 
-♦- 

(33) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 3366 

Ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Κυθήρων διενεργεί μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προ¬ 
μήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για την κίνηση των οχημά¬ 
των και τη θέρμανση των γραφείων του Δήμου, για το έτος 
2004, (πετρέλαιο κίνησης - θέρμανσης βενζίνη αμόλυβδη, 
βενζίνη σούπερ, ελαιολιπαντικά και υγρά φρένων) και με 
κριτήριο κατακύρωσης: α) για την προμήθεια καυσίμων το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί της μέσης τιμής των 
πρατηρίων των Κυθήρων, κατά την ημέρα παράδοσης, β) 
για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τιμοκατάλογο της επιχείρησης κατά την προη¬ 
γούμενη μέρα του διαγωνισμού, ο οποίος πρέπει απαραί¬ 
τητα να επισυνάπτεται με την οικονομική προσφορά. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 70.000,00 Ευρώ. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 29η του μή¬ 
να Δεκεμβρίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο 
γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Ποταμού, του Δή¬ 
μου Κυθήρων. 

Σε περίπτωση αγόνου ή ασύμφορου αποτελέσματος, η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί την 5η του μήνα Ιανουάριου 
ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα χωρίς άλλη ανακοίνωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% της προϋπολο- 
γιζόμενης αξίας και βεβαιώνεται με την κατάθεση εγγυη¬ 
τικών επιστολών Τραπεζών που λειτου ργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή του ΤΣΜΕΔΕ ή και με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτά 
του αντίστοιχου χρηματικού Ποσού. 

Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευ¬ 
θύνονται στο Δήμο Κυθήρων. 


Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται, στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κυθήρων, από τα οποία μπορούν να ενημε¬ 
ρώνονται οι ενδιαφερόμενοιτις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κύθηρα, 18 Νοεμβρίου 2003 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣΑΝΩ ΣΥΡΟΥ 
Αρ. Πρωτ. 6035 

Ανακοινώνεται ότι την 17.12.2003, ημέρα Τετάρτη θα γί¬ 
νει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Άνω Σύρου μειοδοτικός διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «προσφορά 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 6 Π.Δ. 609/85) για 
την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Αποκα¬ 
τάσταση - Ανάδειξη παραδοσιακών πλακόστρωτων δια¬ 
δρομών στους οικισμούς του Δήμου Άνω Σύρου». 

Ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 
11:00 π.μ.. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις: 

α) Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπωςτροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους 
Ν.2229/94, Ν.2308/95, Ν.2338/95, Ν.2516/97, Ν.2372/96, 
Ν.2576/98, Ν.2741/99 καθώς και τον Ν. 2940/01. 

β) Του Π.Δ 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ 
323/89, Π.Δ. 225/89, Π.Δ 286/94, Π.Δ 368/94, Π.Δ 402/96, 
Π.Δ 210/97, Π.Δ. 285/97 και Π.Δ. 218/99. 

γ) Των Π.Δ. 410/95, Π.Δ. 23/93 καιΠ.Δ. 171/87 «Όργανα 
που αποφασίζουν κ.λπ.». 

δ) ΤωνΔ17α/08/16/ΦΝ402/98, Δ17α/10/65/ΦΝ 402/98 & 
Δ17α/05/35ΦΝ402/26.4.99 απόφασης του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

ε) ΤηςΔ17α/10/85/Φ.Ν. 402/98 «Προσδιορισμόςτου συ¬ 
ντελεστή ρ του Ν.2576/98 για τις κατηγορίες των Δημο¬ 
σίων Έργων και συμπλήρωση της Απόφασης Δ17α/08/ 
16/ΦΧ 402/98» αποφάσεωντου Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. 

στ) Του Π.Δ. 305/96. 

ζ) Των αποφάσεων 433/2000 καθιέρωση του Φ.Α.Υ. και 
ΔΕΕΠΠ 01Κ 502/2000 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

η) Του Π.Δ. 334/2000 Περί προσαρμογής της ελληνικής 
νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις οδηγίες 93/37/ 
ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 

Τ ο έργο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 322.033,14€ 
μαζί με τον Φ.Π Α. έκτων οποίων: (α) 206.421, ΐ€ αφορούν 
εργασίες του αναδόχου, (β) 37.155,81 € αφορούν ΓΕ & ΟΕ 
18 %του αναδόχου, (γ) 36.536,55€ αφορούν τα απρόβλε¬ 
πτα 4.871,54€ αφορούν την πρόβλεψη για την πληρωμή 
της αναθεώρησης Τέλος 37.048,06€ αφορούν την πληρω¬ 
μή του Φ.Π.Α. 13% και η χρηματοδότηση του θα γίνει από 
το Γ ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 
2000-2006 τουΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε δε¬ 
καπέντε (15) ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που θα κατατε¬ 
θεί κατά την υποβολή των προσφορών, είναι 5.700,00 € κσι 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμάτιου ει- 
σπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
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ΤΣ. Μ. Ε.Δ. Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της δια¬ 
κήρυξης τόσο της αρχικής όσο και των τυχών επαναληπτι¬ 
κών δημοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Στην Δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος σε κοινο¬ 
πραξία εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ από Α2 έως 2η Τάξη ανεξάρτητα από την έδρα της 
επιχείρησης και μέχρι 3η στο νομό ή σε ένα δεύτερο νομό 
καθώς και κοινοπραξίες Α2 τάξης πτυχίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να 
προμηθευτούν την μελέτη και τη διακήρυξη από τα γρα¬ 
φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άνω Σύρου κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2281 0 84945). Περί¬ 
ληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σύμφωνα μετις δια¬ 
τάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 8του Ν.2741/99. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγμα¬ 
τοποιηθεί η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία ή 
αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 24.12.2003 την ίδια 
ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς να απαιτείται νέα 
δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. 

Άνω Σύρος, 27 Νοεμβρίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ Γ. ΣΑΛΑΧΑΣ 

-Φ- 

(35) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ. 5282 

Ο Δήμαρχους του Δήμου Κυπρίνου προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία με το σύστημα «Προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης»του άρθρου 7του Π.Δ. 609/ 85 και σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 περι'Δημοσίων Έργων και 
ρυθμίσεων θεμάτων, του Ν.Δ. 2229/94 και του Ν. 2940/2001, 
την αριθ.24/2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Και των εκτελεστι¬ 
κών του Π.Δ.372/85, 609/85 (άρθρο 7 και άρθρο 5 παρ. 3 δεν 
επιτρέπονται προσφορές μεγαλύτερες του προϋπολογι¬ 
σμού, τις υπη ρεσίας ή αρνητικές εκπτώσεις) και 171 /87 καθώς 
και τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80, 76/85, 410/95, όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα σε ότι 
αφορά τα αποφαινόμενα όργανα για την επιλογή της εργολη¬ 
πτικής επιχείρισης για την κατασκευή του έργου: 

«ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙΝΟΥ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ- 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ)». Η πίστωση προέρχεται από το Επι¬ 
χειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυ- 
γκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρη- 
ματοδότησης 69,3% από το ΕΓΤΠΕ-Π και 30,7% από 
εθνική δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ: 2003ΣΕ28230116). 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών του έργου που δη- 
μοπρατούνται είναι 472.000,00€ μεπίστοκτη 472.000,00€ 
για το 2003. 

Η πίστωση του έργου είναι εξασφαλισμένη από το πρό¬ 
γραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2000-2006» του Υπουργείου Γεωργίας ως 
προς το ποσό των 400.000,00 € και από Έσοδα του Δήμου 
(ΣΑΤΑ) ως προς το ποσό των 72.000,00€. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 17 του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
του έτους 2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών), στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΚΥΠΡΙ¬ 
ΝΟΥ, μπροστά σε αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού. Σε πε¬ 
ρίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορη, 
επαναλαμβάνεται στις 24 Δεκεμβρίου 2003 ημέρα Τετάρ¬ 


τη και ώρα 11 π.μ στα γραφεία του Δήμου Κυπρίνου. 

Δεκτές για υποβολή προσφοράς, γίνονται εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξης 1 ης - 2 ης 
- 3 ης για εντός νομού + 1 νομός και 1 ης και 2 ης για εκτός 
έδρας κατηγορίας έργων υδραυλικών καθώς και κοινο¬ 
πραξίες Α2 Η/Μ με Α2 υδραυλικά, Α2 Η/Μ με αναβαθμι¬ 
σμένο 2 X Α1 υδραυλικά και 2ΧΑ2 υδραυλικά αναβαθμι¬ 
σμένο. 

Η προθεσμία για τηνεκτέλεση του έργου είναι έξι (6) μή¬ 
νες. 

Η εγγύηση συμμετοχή ς ορίζεται στα 8.000 Ευρώ. 

Πληροφορίες και έντυπα μπορούν να παραλάβουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι μία ημέρα πριν την Δημοπρασία, 
αντί του ποσού των 15 € από τα γραφεία του Δήμου Κυ¬ 
πρίνου (υπεύθυνη -υπάλληλος: Βασιλειάδου Μαρία) στα 
τηλέφωνα 25560 21129 και 25560 22206 κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Κυπρίνος, 26 Νοεμβρίου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΑΝΤΖΕΛΗΣ 

-Φ- 

(36) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να αναθέσει την 
εκπόνηση της μελέτης «Διερεύνησης του τρόπου δόμησης 
και ελέγχου αντοχής φερόντων στοιχείων κτιρίου πρώην 
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο Καρλόβασι Σάμου» σύμφωνα με την σχετ. απόφαση 
πρυτανικού συμβουλίου (συν 7/18.11.2003), προσκαλεί 
τους ενδιαφερομένους μελετητές ή τα ενδιαφερόμενο 
γραφεία μελετών να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τεχνική Υπηρε¬ 
σία Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30 Αθήνα 
3ος όροφος) για την ανάληψη της μελέτης, μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από την δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης. 

θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομι¬ 
κά με συστημένη επιστολή. 

Η έγκαιρη κατάθεση της αίτησης θα αποδεικνύεται από 
την ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου και την σχετική 
απόδειξη του ταχυδρομείου την οποία θα διαφυλάξει με 
δική του μέριμνα ο ενδιαφερόμενος. 

Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση αποκλείεται από την 
διαδικασία επιλογής. 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του 
αντικειμένου της μελέτης από την Τεχνική υπηρεσία του 
Π.Α πριν την υποβολή της αίτησής τους. 

2. Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας επιλογή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 7 

Του άρθρου 11 του Ν. 716/77 και των Π.Δ που έχουν εκ- 
δοθεί προς εκτέλεση του (Π.Δ 194/79). 

Η εκπόνηση όλων των σταδίων της μελέτης, ο τελικός 
έλεγχος και η παραλαβή της διέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 716/77 και των εκτελεστικών αυτού δια¬ 
ταγμάτων (Π.Δ 194/79) και του Π.Δ 696/74 όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα (Π.Δ 515/89). 

3. Η προτεινόμενη συνολική αμοιβή για την σύνταξη 
πλήρους μελέτης ανέρχεται σε 15.000 € πλέον Φ.Π.Α. 
2.700 € ήτοι συνολικά 17700€. 

4. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ με κωδικό 
1985 ΣΜ04600004. 
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6. Για την ανάληψη της ανωτέρω μελέτης γίνονται δε¬ 
κτές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μελετητών ή 
γραφείων μελετών συμπραττόντων γραφείων που είναι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών ή στο γραφείο 
μελετών και διαθέτουν πτυχία Β και Άνω τάξης για την κα¬ 
τηγορία 8 των στατικών μελετών όπως καθορίζονται από 
την αρ Δ 15/οικ/1269/23.1.2003 απόφαση του Υφυπουρ¬ 
γού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και αποδεδειγμένα διαθέτουν εμπειρία σε 
ανάλογες μελέτες. 

Τα γραφεία μελετών πρέπει απαραιτήτως να συμπρά- 
ξουν με εργαστήρια δοκιμών. Τα εργαστήρια αυτά πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι αναγνωρισμένα από αρμόδια αρχή 
(π.χ. ΚΕΔΕ) και κατά προτίμηση πιστοποιημένα. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα και με ποι¬ 
νή αποκλεισμού από την παραπέρα διαδικασία να υπο¬ 
βάλλουν τα παρακάτω στοιχεία: 

7.1 Αίτηση στην οποία θα εκδηλώνεται το ενδιαφέρον 
για την παραπάνω μελέτη και θα αναφέρεται ο αριθμός, η 
τάξη και η κατηγορία πτυχίου, καθώς και η έδρα του γρα¬ 
φείου, θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
γραφείου. 

7.2 Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων των εν¬ 
διαφερομένων μελετητών, Γ ραφείων (αυτοτελών ή συ¬ 
μπραττόντων) μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/ 
86 όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλει¬ 
σμού των μελών της ομάδας από την ανάθεση της μελέ¬ 
της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.716/77 
υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των 
γραφείων μελετών. 

7.3 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 για την διάρ¬ 
θρωση και το δυναμικό των γραφείων, σύ μφωνα με το μη¬ 
τρώο, με ονομαστικό πίνακα του νόμιμου επιστημονικού 
και βοηθητικού προσωπικού του γραφείου (εταίρους και 
ποσοστά συμμετοχής και μισθοδοτούμενους υπαλλή¬ 
λους, για τους οποίους πρέπει να δηλωθούν οι εργασια¬ 
κές σχέσεις), υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκ¬ 
προσώπους των γραφείων μελετών. 

7.4 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 αποδοχής σύ¬ 
μπραξης σε περίπτωση συμπραττόντων γραφείων μελε¬ 
τών για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ 
923/78 στις οποίες θα ορίζεται επίσης ο κοινός εκπρόσω¬ 
πος των συμπραττόντων γραφείων έναντι του εργοδότη, 
ο υπεύθυνος συντονιστής της μελέτης, καθώς και ο τρό¬ 
πος κατανομής της αμοιβής μεταξύ των συμπραττόντων 
γραφείων, υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπρο¬ 
σώπους των συμπραττόντων γραφείων μελετών. 

7.5 Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 15 99/86 που θα αναφέ- 
ρονται, απαραίτητα σε μορφή πίνακα, οι παρόμοιες με την 
παρούσα,,μελέτες που εκπονήθηκαν από τα μέλη των 
γραφείων μελετών (αυτοτελών ή συμπραττόντων) όπου 
θα αναγράφεται η μελέτη (τίτλος-στάδια), ο εργοδότης. 
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός δαπάνης, η αμοιβή, το 
ποσοστό συμμετοχής και το αντίστοιχο ποσό αμοιβής, οι 
ημερομηνίες ανάθεσης και περαίωσης, καθώς και η σύ¬ 
ντομη περιγραφή της μελέτης ή τμήματος της μελέτης 
που εκπόνησε το γραφείο (ή ο εταίρος) απ’ όπου θα προ¬ 
κύπτει η συνάφεια με την υπ’ ανάθεση μελέτη, υπογε¬ 
γραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους των γρα¬ 
φείων μελετών. Σημειώνεται ότι γιατις μελέτες αυτές (πα¬ 
ρεμφερείς μελέτες) είναι απαραίτητη η υποβολή, μαζί με 
την αίτηση του γραφείου και σχετικής βεβαίωσης του φο¬ 
ρέα (ή αντίγραφο του σχετικού συμφωνητικού) περί ανά¬ 
θεσης της συγκεκριμένης μελέτης στο υπόψη γραφείο ή 


έγκριση αυτής. Επίσης θα υποβληθεί ανάλογος πίνακας 
με την δραστηριότητα του συμπράττοντος εργαστηρίου. 

7.6 Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες θα αναγράφονται 
οι μελέτες που εκπονούνται σήμερα από τα γραφεία μελε¬ 
τών ή τα μέλη τους (αυτοτελών ή συμπραττόντων), το στά¬ 
διο στο οποίο βρίσκεταιη καθεμία από αυτές και αυτέςτων 
οποίων εκρεμεί η αποπληρωμή τους. Σε μορφή πίνακα θα 
αναγράφεται ο εργοδότης ο προϋπολογισμός δαπάνης, η 
αμοιβή το ποσοστό συμμετοχής και το αντίστοιχο ποσό 
αμοιβής (με το υπολοιπόμενο ποσό αμοιβής) για το γρα¬ 
φείο ή τους εταίρους, ο χρόνος ανάθεσης και ο προβλε- 
πόμενος χρόνος περαίωσης, υπογεγραμμένος από τους 
νόμιμους εκπροσώπους των γραφείων μελετών. 

Αντίστοιχος πίνακας θα υποβληθεί για το συμπράττον 
εργαστήριο. 

7.7 Βιογραφικά σημειώματα των των γραφείων (αυτο¬ 
τελών ή συμπραττόντων) στα οποία θα αναφέρονται η 
επιστημονική δραστηριότητα η γενικά κάθε άλλο στοιχείο 
που οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι υποβοηθεί να δημι- 
ουργηθεί η πλήρης εικόνα της εμπειρίας του μελετητικού 
έργου και των δυνατοτήτων τους για άρτια εκπόνηση της 
παρούσας μελέτης. 

Επίσης βιογραφικά σημειώματα των μελών των συ¬ 
μπραττόντων εργαστηρίων. 

7.8 Η αίτηση και τα στοιχεία που θα την συνοδεύουν θα 
ήταν επιθυμητό να αποτελούν τεύχος και προς διευκό¬ 
λυνση τα απαιτούμενα να είναι με την σειρά που αναφέ- 
ρονται παραπάνω. 

7.9 Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας πρό¬ 
σκλησης και των πιθανών επαναληπτικών της θα βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχο της μελέτης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική υπηρεσία του Πα¬ 
νεπιστημίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30 Αθήνα, κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00-13.00 τηλ 210- 
6492322 (Πετροπούλου) και 210-6492327 (Σταθάτος). 

Ο Πρύτανης 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

-Φ- 

(37) 

Πε.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 6532 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
διενεργεί Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο τη Χαμηλότερη 
τιμή για την προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ, για τις ανά¬ 
γκες του Νοσοκομείου με αριθμό Δ/ξης: 6532. 

Προϋπολογισμού: # 64.563,47 # ΕΥΡΩ. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκη Γενικού Νοσοκομείου Ρε¬ 
θύμνου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Την 
15.1.2004 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ μέχρι τις 13.30 μ.μ. η ώρα, στο 
Πρωτόκολλοπου βρίσκεται στο Ισόγειοτου Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: Την 
16η. 1.2004 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.30 π.μ. στη 
Βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
πο την 5.12.2003. 
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Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00π.μ. 
έως 14.00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου, Τρανταλλίδου 17 Ρέθυμνο, Τηλ. 28310-87201. 

Ρέθυμνο, 1 Δεκεμβρίου 2003 
Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ I. ΒΕΚΡΗΣ 
-Φ- 

(38) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1.0 Δήμαρχος Πεύκης προκηρύσσει ανοικτή δημοπρα¬ 
σία με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέ¬ 
ραιες μονάδες επίτοις εκατό του τιμολογίου της μελέτης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/Θ5 για την εκτέλε¬ 
ση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» οδοποιίας προϋπολογισμού 
43.756.05 € και συνολικής δαπάνης 51.632,14 € (με ΦΠΑ 
18 %). 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17 του μηνός Δεκεμβρί¬ 
ου του έτους 2003 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία του Δή¬ 
μου Πεύκης με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 
την 11:00ην και ώρα λήξης την 12:00ην. 

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές - εταιρικές) ή 
κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ κατηγορίας Α'τάξης και άνω (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ρ οδοποιία). 

4. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του έργου καθορί¬ 
ζεται ο χρόνος των 2 μηνών. 

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 875,00 €, πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο 
Πεύκης και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
του ΤΣΜΕΔΕ ή ανεγνωρισμένης τράπεζας συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

6. Τα έξοδα για την δημοσίευση της περίληψης της δια¬ 
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχοτου έργου. 

7. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω Δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την 
Τ.Υ. του Δήμου Πεύκης στην διεύθυνση Χρ. Σμύρνης και 
Ρ. Φεραίου τηλ. 6125 015 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, 
μέχρι της προηγούμενης της δημοπρασίας (16.12.2003). 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ 


(39) 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 3863 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιωνίας προκηρύσσει μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό των τιμών του τιμο¬ 
λογίου χωρίς όριο (άρθρο 6 Ν. 609/ 85) για την εκτέλεση 
του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟ¬ 
ΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Δ. ΙΩΝΙΑΣ». 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου 
ανέρχεται σε 130.000 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.. Ο προϋπο¬ 
λογισμός δαπάνης εργασιών προς δημοπρασία ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 115.039,91 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα του 
Δήμου Ιωνίας, την 24.12.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. ώρα λήξης επιδόσεως προσφορών. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης έως και πρώτης τάξης 
για έργα «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» καθώς και κάτοχοι παλαιών εργο¬ 
ληπτικών πτυχίων δημοσίων έργων που κατατάσσονται αυ¬ 
τοδίκαια στην αντίστοιχη κατηγορία καιτάξητου ΜΕΕΠ με τις 
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 16τουΝ. 1418/84. 

Σε περίπτωση αγόνου δημοπρασίας ο διαγωνισμός θα 
επαναληφθεί στις 31.12.2003 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο 
τόπο και την ίδια ώρα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.600 ευρώ και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Ιωνίας τηλ. 2271051318 (υπεύθυνος 
Σταματουλάκης Μιχαήλ) από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καλλιμασία, 1 Δεκεμβρίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΚΑΡΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ ΘΡ * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ριΐίρ: νννννν.Θΐ.91· - θ-γπηΜ: \λ/θ 6 γτιη 51 θι' @ θί.ςτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610)638110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ - Αν. Ειρήνης 10 


(2410) 597449 
(26610) 89 157 
(26610) 89 105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 Θυτο. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 θυτο για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Οϋ - γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 θυτο ανά τεμά¬ 
χιο, ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 βυτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθγπθΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

ΘϋΓΟ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' και Δ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 ουίΌ ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα 
του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίπίΘΓηθί, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συν¬ 
δρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































